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30,20 


6 


■ 39 




SE 




Cloudy. 


6 


8 





37 


^l 
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Cloudy^ and hazy. 
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for January, 1819. 
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I Cloudy. 
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I Cloudy* 
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I Cloudy. 
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29,60 
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Fine. 
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40 


56 


29,61 
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Fine. 
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36 


47 


29o4 
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Dark with snow. 




2 


37 
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29,60 


12 


38 








Cloudy, 
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29,72 
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30 
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Hazy. 
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SI 


29,61 
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40 
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SbyE 




Cloudy. 
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37 
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29,56 
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Fine. 
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44 


52 


29,70 
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44 




W 




Cloudy. 
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39 


SO 


29^73 
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Rain, 
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45 
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29,66 
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SbyE 




Rain. 
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43 


SI 


29,61 


6 


45 
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Fine. 
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48 


55 


29,64 


15 


52 


x: 


W 




Cloudy. 
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8 


39 


SO 


29,44 


5 


40 


4>l 

s 


WSW 




Fine. 




2 


46 


51 


29,41 


18 
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(A 
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Cloudy. 
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36 
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29,80 


8 


37 
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4S 
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N 




Fine. 
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SO 
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Cloudy, 
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29,88 


5 
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Cloudy, 
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45 
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49 


SI 


29,99 
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so 
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Cloudy. 
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SI 
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19 
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45 
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Cloudy, 
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44 
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1.2 


Rain, 
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37 
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46 
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29,78 
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Hail. 
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36 


48 


30,04 


II 


35 
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Cloudy and hazy. 
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46 


56 


i^m 


H 


46 




sw 


I 


Cloudy. 


16 


8 





43 


so 


29,68 


•3 


40 




s 


2 


Cloudy. 




2 





43 


S5 


29,57 


6 


46 




s 


2 


Rain. 


17 


8 





48 


52 


29,42 


17 


44 




sw 


1.2 


Cloudy. 




2 





52 


58 


29,56 


30 


52 
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Fine. 


18 


8 





43 


S3 


29,51 


10 


43 
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48 


58 


29,64 
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Rain, a very stormy 
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50 
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37 
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7 


37 


CO 
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46 


58 


29,88 
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52 
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43 
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29,18 
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Rain. 
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46 


52 
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Rain. 
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7 
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43 
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29,51 
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SW 
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49 


29,65 


14 
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TO 


sw 




Hazy„ 
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41 


54 


29,47 


27 


44 




sw 




Cloudy, [yesterday even. 


25 


8 





34 


47 


29,70 


10 


28 




Eby S 




Cloudy, much snow 




2 





41 


54 


Z^il"^ 


10 


43 




SE 
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26 


8 





32 


49 


29,70 


II 


31 




N 




Cloudy. 




2 





36 


S3 


29>55 


8 


39 
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Rain. 


27 
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37 
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29,89 
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35 
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43 


55 
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10 
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sw 




Cloudy. 
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29,30 
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39 




SW 




Cloudy. 
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40 


48 
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Cloudy. 
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METEOROM)GICAL JOURNAL 
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Mar, I 


7 


36 


46 


19,21 


36 


»swmWwi 


8SE 


1,2 


Rain and sleet. 




2 


40 


51 


29,22 


6 


4> 




N 




Rain, 


2 


7 


41 


48 


29,30 


6 


38 




E 




Rain* 




2 


44 


54 


29,41 


5 


45 




SE 




Cloudy. 


• 3 


7 


39 


47 


^9>53 


n 


37 




-E 




Cloudy. 




2 


40 


50 


29,65 


17 


41 




■ E 




Cloudy. 


■■4 


7 


37 


46 


29,89 


16 


36 


* 

m 
tJ 


NE 




Cloudy, 




2 


45 


56 


29,88 14 1 


46 




NNE 




Cloudy* 
Cloudy, 


5 


7 


41 


50 


29,98 


4 


3! 


i-4 


N 




*^ 


2 


4S 


56 


29,97 


17 


45 





NE 




Cloudy* 


6 


7 


43 


s> 


29,87 


6 


41 





■ E 




Cloudy. 




2 


47 


56 


29,91 


27 


57 




SSE 




Fine. 


7 


7 


40 


50 


30,07 


10 


39 




E . 




Cloudy, 
Cloudy* 




2 


45 


s« 


30,09 


5. 


47 


c 



SE 




^ 


7 


40 


49 


30,10 


10 


39} 


s 


E • 


*.; 


Qoudy. 
Cloudy* 




z 


46 


S3 


30,09 


22 


46 




NE 




9 


7 


39 


48 


30,09 


15 


38J 


rB 
^ 


ESE 




Cloudy* 




2 


-47 


S3 


30,11 


5 


48 


c 

Mi 


SM 


I jFioe. j 


10 


7 


4o 


48 


30,10 


10 


37 


TO 


NW 




Cloudy and hazy* 




2 G 


46 


52 


30.05 


15 


47 




NW 




Cloudy* 
Cloudy* 


II 


70 


43 


SO 


30,05' 


15 


40 




NW 






2 


49 


57 


30,08 


10 


55 




sw 




Cloudy, 


iz 


7 


45 


53 


30.14 


18 


43 




NW 




Cloudy, 
Cloudy, 




2 0- 


49 


S3 


30, 1 6 


26 


5» 




w 




^3 


7 


46 


S3 


30,27 


7 


44 




NW 




Cl0udy, 




2 


48 


57 


30,29 




50 




NW 




Cloudy, 


14 


7 


43 


52 


30,30 


27 


43 




WbyS 




Cloudy, 




2 


46 


54 


30ii9 


30 


S° 




SW 




Fine. 


«5 


7 


39 


5« 


30,18 


15 


37 








Thick fog. 




2 


5^ 


59 


30^12 


35 


52 




W 




Fine, 


16 


7 


48 


54 


30,02 


10 


44 




WSW 


I»2 


Cloudy, 




2 


57 


59 


30*03 


30 


57 




W 


1*2 


Cloudy, 
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Weather. 


H. M. 
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© 


I'lichcs. 


ter. 






' Points*. 


Str. 
1.2 


Mar, 1 7 


, 7 


45 


S3 


30>io 


15 


43 


w 


Fine, 


# 


2 


53 


61 


30,14 


36 


54 
•36 




w 


1.2 


Fine. 


i8 


7 


39 


51 


30^2 1 


19 




N 


I ■ 


Fine. 




2 


53 


60 


30,17 


37 


55 




sw 


I 


Fine. ' 


*9 


7 


44 


54 


29,51 


,4 


39 




■ s • 


1.2 


Rain. 


-> . *«r 


2 


48 


60 


29„5i 


23 


50. 




NW 


I 


Fine. 


ZO 


7 


43 


54 


29,421 


14 


41 




SW 


2 


Cloudy. 




2 


47 


62 


2V.56 


14 


47 




HW 


' Z 


Rain. 


21 


7 


41 


54 


2977 


22 


40 




NNl 


I 


Fine. 


t 


2 


46 


54 


^9,79 


20 


56. 




NW 


, I 


Fine. 


' Z2 


7 


40 


5^ 


29J1 


14 


39l 





SW 


I 


Cloudy* 




2 


5-1 


59 


2Q.81 


39- 


49 





w 


I 


Cloudy* 


2$ 


7 


42 


53 


29,75 


14 


40 


urn 


s 


I 


Cloudy and hazy. 




2 


49 


57 


29.73 '^ 


7 


52 


JZ 
4Jt 


s 


I 


Cloudy. 
Cioucfy. 


24 


7 


47 


■ 5.2 


29.56 


5 


41 


C 
C 


SW 


I 


m 


2 


54 


57 


29^62 


40 


S7 


S 


w 


I 


Fine. 


25 


7 


47 


51 


29,5.- 


II 


46 




SW 


I 


Cloudy^ 


*«r 


2 


51 


58 


29.^83 


32- 


55 


4-> 


w 


1.2 


Fine. 


26 


7 


45 


54 


29,88 


16 


39 




w 


■ I 


Fine. 




2 


SS 


5B 


29,95 


42 


53 




w 


I 


Cloudy. 


27 


7 


47 


S3 


29,86 


«5 


47- 




w 


1.2 


Cloudy* 




2 


48 


56 


■29,77 


14 


SS 




w 


1.2 


Rain, 


28 


7 


46 


55 


29^78 


5 


46 




w 


I 


Rain. 




2 


48 


55 ■ 


29,74 


7 


54 




w 


1 


Cloudy. 


29 


7 


50 


54 


29,72 


50 


47 




w 


I 


Fine, 


^rf'^ 


2 


54 


61 


^9>97 


24 


SS 




w 


I 


Showery and squally. 


3^ 


7 


46 


56 


29,62 


13 


49 




wsw 


2 


Cloudy. 


•Mr 

3' 


2 
7 


57 

52 


61 

57 


29,99 
29*09 


16 

13 


. 60 
5<^l 




wsw 
w 


I 
I 


Cloudy*. 

Cloudy.. 




2 


57 


63 


30,11 


9 


60 




WbyN 


1.2 


Cloudy.- 
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Therm. 


Barotn. 
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la"*" A< 




'"" 
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Weather. 




H. 


M. 








Inches, 


— 






Points. 


Str. 


- 


Apr. 1 


7 





51 


1^ 


30,16 


48 




sw 


Fine. 




2 





61 


64 


30,17 


26 


63 




sw 




Fine. 


2 


7 





52 


61 


30,16 


13 


49 




w 




Fine. 


/ 


2 





61 


66 


30,14 


48 


63 




NW 




Fine. 


3 


7 





50 


60 


30,05 


22 


52 




s 




Fine. 




2 





65 


66 


29>99 


37 


67 




w 




Fine. 


4 


7 





45 


P 


30,16 


17 


48 




E 




Cloudy « 




2 





55 


60 


3o>H 


25 


62 


J3 



SE 




Fine. 


5 


7 





50 


61 


30.07 


12 


47 


C 


NE 


1*2 


Cloudy^ 




2 





54 


66 


30,06 


41 


65 





N 




Fine. 


6 


7 





44 


58 


^9m 


22 


4i| 





E 




Fine. 




2 





52 


64 


29,82 


22 


55 


*•* 


SE 




Fine. 


7 


7 





47 


1! 


29,58 


1 1 


1+ 


^ 
<(-» 


SE 




Cloudy, 




2 





57 


66 


29,71 


26 


62 


c 



SE 




Fair. 


8 


7 





54 


61 


29,85 


»7 


S4 


s 


SSE 


i 


Cloudy^ 




2 





55 


62 


29,91 


7 


56 




N 




Rain. 


9 


7 





48 


59 


29,99 


H 


46 




N 




Fine. 




2 





57 


61 


30,02 


25 


5' 




SE 




Cloudy. 


10 


7 





45 


t 


30,01 


«4 


43 


C^ 


W 




Cloudy, 


, 


2 





58 


64 


29,84 


33 


62 




SW 




Fine. 


IX 


7 





48 


59 


29,46 


12 


45 




\i' 




Cloudy* 




2 





$6 


60 


29^35 


29 


58 




w 




Fine. 


12 


7 





45 


56 


^9^^^ 


5 


45 i 




sw 




Rain. 




2 





48 


57 


29,31 


7 


54 




SE 




Rain. 


13 


7 





52 


5^ 


29,21 


6 


49 




S 




Cloudy^ 




2 





52 


58 


29,29 


16 


55 




wsw 




Fine. 


14 


7 





47 


57 


29,49 


II 


44 




s 


1.2 


Cloudy* 




2 





53 


62 


29,49 


35 


58 




s 




Fine. 


^5 


7 





48 


56 


29,41 


9 


46 




NW 




Fine. 




2 





S7 


63 


29,4s 


22 


58 




NE 




Fine. 


16 


7 





49 


57 


29,11 


10 


46 




NE 


1.2 


Cloudy, 


L . 


2 





55 


65 


29,22 


24 


57 




NE 


I 


Fine. 



I** 











METEOROLOGICAL JOURNAL 








for April, 1819, 




Time. 


Therm. 


Therm, 


Barom, 


Hy« 


Six^s 


Winds. 










without. 


within. 




gro- 


Therm. 




















me- 










I8I9 












i.^^~M 








Weather-- 


H. 


M. 








Inches. 


let* 




■ — 


Points. 


Str. 
2 


Apr, 17 


7 





47 


57 


zg>$6 


13 


43 


S 


Ra!n« 




t 





49 


63 


29>45 


34 


ss 




NE 


I 


Fine. 


18 


7 





48 


56 


29,63 


24 


45 




W 


1.2 


Fine. 




z 





52 


57 


29,61 


20 


59 




WNW 




Fine. 


19 


7 





46 


55 


29,82 


21 


41 ■ 




W 




Fine. 




2" 





52' 


61 


29,81 


8 


s? 




SSE 




Cloudy. 


20 


7 





5^- 


^J 


29,68 


3 


50 


• 


w 




Dark and Cloudy. 




2 





S7 


61 


29,70 


11 


58 




s 




Cloudy* 


, 21 


7 





50 


58 


29,64 


14 


48 




w 


1.2 


Cloudy. 




2 





56 


63 


29^57 


12 


59 


^ 

^ 


sw 




Fine. 


22 


7 





48 


56 


29,81 


52 


45 





SE 




Fine. 


: 


2 





SO 


60 


29,90 


20 


50 




NNE 




Cloudy. 


23 


7- 





46 


56 


29,81 


1 


45 


4-« 


SE 




Cloudy. 




' z 





50 


57 


29,73 


16 


51 


c 



SE 




Fine, 


24 


7 





48J 


56 


29>S8 


3 


47 


s 


ENE 




Rain, 




2' 





46 


57 


29,58 


5 


53 


m 


ESE 




Cloudy. 


2$ 


7 





48 


55 


29 J I 


4 


46 


4-» 


NNW 




Cloudy. 




z 





48 


55 


29,85 


10 


49 




ESE 


t 


Cloudy. 


26 


J 





44 


52 


30,11 


i8 


sH 




N 


*» 


Fine. 




2 





SO 


55 


3^^n 


20 


52 




ESE 




Fine. 


27 


7 





45 


52 


30,14 


15 


41 




NE 




Fine, 




2 





47 


60 


30,18 


30 


59 




SE 




Fine. 


28 


7 





39 


53 


30,22 


15 


.41 




ESE 




Fine. 




2 





.5^ 


6i 


30*19 


50 


S6 




E 




Fine. 


29 


7 





,48 


55 


30,67 


20 


42| 




ESE 




Fine. 




2 





55 


61 


30,02 


46 


5S 




ESE 




Fine, 


30 


7 





4f 


54 


29,94 


15 


42 




ESE 




Fair, 




2 





5^ 


69 


29,59 


44 


58 




ESE 




Fine. 



MDGCCXX. 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 

for May, 1819. 



Time, 


Therm. 


Therm, 


Barom. 


Hy. 


Six's 




Winds. 






1819 






without. 


within. 




gro- 
me- 


Therm. 






Weather, 




H. 


M. 








Inches. 


ter« 

17 




— 


Points. 


Str. 




May I 


7 





49 


55 


29,84 


43 


SE 


Fine. 






2 





56 


6z 


29,84 


56 


62 




sw 




Fine. 




2 


7 





52 


57 


29^75 


^5 


43 




SE 




Fine, 






2 





49 


60 


29,68 


A 

34 


65 




NW 




Fine. 




3 


7 





49 


56 


29,56 


20 


41 




N 




Fine. 






2 





60 


62 


29,56 


40 


69 


• 


SE 




Fine, 




4 


7 





50 


61 


29,47 


17 


40 




S 




Fine. 






2 





6i 


61 


29,52 


47 


65 




SSE 




Fine. 




s 


7 





50 


61 


29,56 


19 


40 


^ 


SE 




Fine. 






2 





61 


63 


29'S5 


22 


63 






SSW 




Fine. 




6 


7 





49 


57 


29,49 


18 


40 


9\ 


S 




Fine. 






2 





60 


65 


29,97 


25 


6s 




SE 




Fine. 




7 


7 





53 


56 


29,48 


16 


42 


■i-1 

G 


SSE 




Fine. 






2 





61 


63 


29,54 


27 


66 





SE 




Fine. 




8 


7 





48 


•54 


29,51 


18 


44 


(fi 


S 


* 


Fine. 






2 





6z 


64 


^9>S3 


30 


69 




SE 




Fine. 




9 


7 





55 


56 


29*53 


10 


45 




SSE 




Fine. 






2 





68 


65 1 


29,58 


34 


71 




SW 




Fine. 




10 


7 





S6 


62 


30,17 


»9 


50 


c^ 


SSW 




Fine. 






2 





6s 


65 


30,17 


30 


70 




SW 




Fine. 




II 


7 





68 


64 


30,06 


19 


64i 




W 




Fine. 






2 





62 ' 


62i 


30,07 


34 


66| 




NW 




Fine. 




12 


7 





61 


60 


30,08 


16 


56 




W 




Fine, 






2 





62I 


63 


30,04 


28 


67 




w 




Fine. 




13 


7 





S9h 


61 


30,04 


21 


66 




SW 


M 


Fine. 






2 





61 


62 


30,06 


36 


% 




NW 


X 


Fine. 




14 







53 


59 


30,03 


24 


52 




SWbN 




Fine. 






2 





61 


63 


30,01 


43 


64 




W 




Fine. 




15 


7 





57 


S7j 


30.13 


23 


54 




SW 




Fine, 






2 





60 


52 


30,15 


40 


65 




S 


1.^ 


Fine. 




16 


7 





5S 


S8i 


30.17 


^7 


52 




SSW 




Fine. 






2 


59 


6i 


30,21 


36 


64 




SE 




Fine, 





C 11 1 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 



1819 



May 17 
18 

19 
20 

21 

22 

33 
24 

25 

26 

27 

■ 

29 

3<^ 



Time. 



H. M. 



*» 1 



7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 

2 

7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 

2' 

7 

2 

7 
2 

7 
2 

7 

2 

7 
2 

7 
2 

7 
2 



o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 



Therm, 
without. 



55 
64 

62 

^3 

55 
60 

58 

63 

54 

59 
661 

61' 

58 
60 

57 
61 

53 
60 

54 
58 

49 
56 

46J 

53 

SI 

59 
59 
49 
58 

57 



Therm, 
within. 



5H 
65 

60 
63 

59 
61 

59 
64 

58 

60 
58 
614 

59J 

63 
61 

61 

pi 
62 

58 

59 

C2 

5^ 

66 

S3 

55i 
57 



lUl 


1^1 


aj, ic 




^. 






Barom. 


gro- 


Six's 
Therm. 




Winds* 






me- 








Weather, 




ter« 










Inches. 








Points. 


Str. 




30,17 


17 


52 




SSE 




Fine. 


29,91 


46 


67 




NE 




Fine. 


29,68 


10 


51 




SW 




Fine. 


29,10 


30 


68 




w 




Fine, 


29,12 


5 


54 




E 




Rain, 


29,16 


15 


62 




NE 




Rain. 


29,16 


9 


66 


V) 

4) 


W 




Rain, 


29,19 


19 


64 


X3 



SW 




Rain. 


29,14 


18 


56 




s 




Fine, 


^9>i7 


34 


67 


2 

9\ 


E 




Fine. 


29,55 


10 


51 


S 




Fair. 


29^52 


17 


64 


II.I4 


S 




Showery. 


29,91 


i6 


50 




ESE 




Fine, 


29,91 


24 


58 





SE 




Fine. 


29,84 


12 


51 


s 


SE 




Rain. 


29,84 


i7 


63 


«5 


SE 




Fine. 


29^63 


4 


50 


E 




Fair, 


29,68 


7 


63 


-G 
p3 


E 




Fine. 


29,5 1 


5 


51 


si 


SE 




Fine. 


29,81 


II 


6i| 




wsw 




Fine. 


29,73 


6 


51 




EbyN 




Fineo 


29,64 


14 


62 




E 




Fine. 


29,91 


8 


51 




SW 




Fine, 


«9'93 


ig 


58 




ssw 




Fine, 


29,62 


16 


52 




NE 




Fine. 


29,62 


18 


55 




SWbN 


I 


Fine. 


29,84 


12 


52I 




SW 




Fine, 


29.84 


?o 


67 




S 




Fine, [night. 


29,08 


17: 


55 




SW 




Cloudy, rain in the 


29,08 


21 


61 




NE 




Fine. 



12 



METEOROLOGICAL JOURNAL 













for J 


une, 181 


9- 










Time, 


Therm. 


Therm. 


Barom. 


Hy. 


Six^s 




Winds. 










without. 


within. 




gro- 


T^herm. 








iSig 












me- 








Weather. 


H. 


M. 


o 





Inches. 


ter. 
10 







Points, 


Str. 


June I 


7 


O 


57 


56 


30,08 


5> 


sw 


Fine. 




2 


o 


6i 


58 


29,9s 


19 


67 




sw 




Fine. 


2 


7 


o 


58 


57 


29'9S 


10 


54 




ssw 




Fine. 




2 


o 


6g 


6i 


30,01 


25 


67 




ssw 




Fine. 


3 


7 


o 


56 


58 


30,01 


10 


50 




sw 




Fine. 




2 


o 


64 


61 


^9'99 


24 


67 




sw 




Fine. 


4 


7 


o 


59 


59 


29,93 


10 


56 


* 


sw 




Fine. 




2 


o 


64 


62 


^9,91 


H 


68 





wsw 




Fine. 


5 


7 


o 1 54 


59 


30,01 


9 


48 


c 


wsw 




Fine. 




2 


o 


64 


6S 


30,06 


17 


68 


c^ 


wsw 


1 


Fine. 


6 


7 


o 


56 


S9 


30,04 


8 


5' 





sw 




Fine. 




2 


o 


63 


64 


29,93 


27 


68 




wsw 




Fine. 


7 


7 


o 


58 


60 


29,62 


10 


51 




wsw 




Fine. 




2 


o 


63 


61I 


29,63 


32 


66 





sw 




Fine. 


8 


7 


o 


5S 


60 


29,60 


16 


5'J 


s 


s 




Fine. 




2 


o 


59 


63 


29,58 


19 


66 




s 




Fine. 


9: 


7 


o 


5Z 


61 


29,58 


lO 


54 


4-J 


NW 




Fine, 




2 


o 


66 


66 


29,61 


36 


67i 


4 t-H 


s 


1.2 


Fine. 


10 


7 


o 


55 


6iJ 


29,671 


19 


53 




w 




Fine. 




2 


o 


63 


65 


29,74 


15 


67 




sw 




Showery... 


II 


7 


o 


53 


61 


29,96 


II 


48 




w 




Fine. 




2 


o 


62 


62 


29,98 


i? 


67 




ssw 




Fine. 


12 


7 


o 


54 


60 


30,00 


13 


49 




SWbyS 




Fine. 




2 


o 


63 


63 


30:»OI 


25 


64 




sw 




Fair. 


^3 


7 


o 


55 


59 


30,07 


16 


49 




SW 




Hazy. 




2 


o 


65 


6z 


30.03 


39 


69 




ssw 




Fine. 


i^. 


^7 


o 


55 


60 


29,99 


11 


51 




w 




Fine. 




2 


o 


63 


62 


29^93 


22 


65 




sw 




Cloudy. 


15 


7 


o 


51 


60 


29,78 


^5 


55 




Sby W 


I 2 


Rain. 


i6 


2 


o 


62 


63 


29,76 


20 


64 




N 


I 


Cloudyo. 


'^«'ixD^I3l«(!^i|eit>!^«#«KR r^R^iWa 




i 






. 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 

for June, 1819, 



I8I9 



Time. 



H. M. 



Junei6 
17 
18 

19 

20 

21 
22 



23 

24 

25 
26 
27 
28 



7 
2 

7 
2 

7 

2 

7 
2 

7 

7 

7 
2 

2 

7 
2 

7 
2 

2 

7 



29I 7 
2 

3o| 7 



Therm, 
without. 



O 
O 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

G 

o 
o 
o 

o 

o 
o 
o 



o 



2 O 



54 
62 

57 

63 

56 

60 

5^ 
66 

60 

66 

51 

70 

56 

65 

60 

66 

57 
58 

60 
63 

57 
62 

59 
60 

53 
59 

54 
62 

58 
64i 



Therm, 
within. 



59 
61 

59 
63 
61 

61 1 
61 

H 

66 
62 
70 
64. 
65 
64 
67 
63 

63 
64 

64 

62 

62 

592 
66 

60 

63 

58 
60 
60 



Barom. 



Inches. 



Hy- 

gro- 
me- 
ter. 



29,92 
29,94 
30,06 
30,07 
30,04 
30,02 
30,10 

3<5>i3 

50^19 
30,28 

30,18 

30,12 

30,07 

3O5O5 

30^03 
30,01 

29,89 

29,78 

29,76 

29^77 
29,65 

29,64 

29,69 

29,58 

29,67 

29,70 

29,82 

29>^5 
29,75 

29,72 



12 
26 
II 
28 

•3 
15 

18 

37 
i6 

39 

23 
29 

^9 

26 

16 
19 

10 
6 

4 
10 

4 
10 

5 
12 

9 
23 

14 
II 

5 
23 



Six's 
Therm. 



46J 

63 

51 

66 

55i 
62 

54 

70 

5S 
68 

58 
72 

56 

% 

58 
70 

54 
64 

57 
66 

55 
67 

51 

64 

5* 

63 

47 i 

65 

55 
68 



(A 

u 

C 



o 

c 
o 



?3 



Winds. 



Points. 



Dtr« 



SSE 
N 
W 
S 

N 
ENE 

N 
NE 

S 
SSE 

N 

SE 

W 
NE 
NW 

N 

W 

sw 

w 

sw 

s 

s 
ssw 
sw 

NW 

NW 

NW 
SSW 
W 
WNWl I 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
1.2 
I 
I 
2 
I 
I 
I 
I 



I 
I 
I 



Weather. 



Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Fine. 

Hazy, 

Cloudy. 

Fine. 

Fine. 

Fair. 

Fine. 

Fine, 

Fine. 

Fine. 

Fine. 

Cloudy, rather hazy. 

Cloudy. 

Rain. 

Cloudy. 

Cloudy, dull weather. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Rain. 

Fair. 

f Cloudy, a storm of 

i thunder, lightning, and 
L hail at noon. 

Fine. 
Fine, 
Cloudy. 
Fine. 



C ^4^ 3 



METEOROLOGICAL JOURNAL 

for Juljj 1819. 



' 


Time. 


I8I9 












H, 


M. 


Illy 1 


7 







2 





2 


7 







2 





3 


7 







2 





4 

■ 


7 







% 





5 


1 







2 





6 


7 







2 





7 


7 







2 





8 


7 







2 





9 


7 







2 





10 


7 







% 





11 


7 







2 





12 


7 







2 





M 


7 







■ 2 





14 


7 







2 





^5 


7 







2 





16 


7 







2 






Tlierm, 
without. 



56 
65 

56 
62 

60 

6g 
61 

74 
66 

71J 

^3 
63 

62 

6f 

62 

64 

59 
69 

59 
66 

61 

66 

66 

71 

64 

66 

59 

64 

58 
64 
58 
6% 



Therm, 
within. 



60 
61 
60 
61 

6i 
65 
64 
72 
66 

71 
66 

66 

66 

6j 

6^ 

6s 

64 

68 

63 

67 

64 
65 

6s 

6^ 
64 

64 

65 

63 
65 

63 
69 



Barom. 



Inches. 



^9^79 
29,82 

29,88 

29.87 

29,78 

29,81 

29,76 

29,81 

29.84 

^9>^S 
29 94 

29 92 

30,12 

3o>i5 
30,01 

29,98 

30,08 

30>I2 

30,12 

30,06 
30,08 

30,08 

30,09 

30,09 
30.17 

30,18 

30,16 

30,12 

30,05 

30,02 

30,00 

30,01 



Hy. 


Six*s 


gro- 


Therm, 


me- 
ter. 




25 
30 


65 


18 

9 


51 

67 
56 


20 
^9 


71 
60 


27 
10 


81 
62 


30 
13 


78 
62 


10 
12 


69 
61 


30 
8 


69 
60 


12 


67 


10 


60 


49 
20 


70 
56 


30 
18 


70 
53 


39 


70 


20 


S7 


23 

20 


74 
62 


36 

27 

19 


71 

56 

68 


18 
22 


57 
6% 


23 


sH 


27 


JZ 



Winds. 



U 

o 
o 



en 



• r-i 



Points, 



W 
NW 

SW 
WSW 

SW 
WSW 

s 

WSW 

w 

s 
s 

SE 
N 

w 

N 

SE 

W 

WNW 

w 

WNW 

W 
WNW 

w 

WSW 

s 
s 

SSE 

s 

•N 
N 
E 
E 



Str. 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
X 



Weather, 



t i nm mm i m Mn 



;;teMti|liniiri lMli1»limiHWV8MWgll|> K 



Fine. 
Cloudy. 

Rain. 

Cloudy. 

Fine« 

Cloudy. 

Fine. 

Fine, 

•Mm -ft Jl Jl V» 9 

hick and hazy. 
Rain. 
Hazy. 

Rain. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Fine. 

Cloudy. 

Fine. 

Cloudy. 

Fine. 

Finei 

X^ If 1€> 4 

Cloudy. 

Fine. 

Fine. 

Fine. 

IDuU and Cloudy* 

rme. 

Cloudy. 

Fine. 



C 15 J 







METEOROLOGICAL 


JOURNAL 










for July, 1819. 




Time. 


Therm. 


Therm, 


Barom. 


Hy- 


Six's 




Winds. 




I8I9 




without. 


within. 




gro- 
me- 


Therm. 






Weather* 


H. M. 








Inches. 


ter. 

J 5 




.— 


Points* 


Str. 


July 17 


7 


62 


64 


'^9m 


s^ 


■ 

N 


Cloudy, 




2 


71 


67 


30,01 


27 


71 




NW 




Cloudy. 


18 


7 


63 


65 


-30,00 


H 


6i 




W 




Fine. 




2 


65 


68 


29,84 


30 


65 




w 




Fine, 


19 


7 


62 


64 


29,68 


15 


58 




ssw 




Fine. , 




2 


61 


7» , 


'^9^S9 


48 


76 




w 




Fine. [night. 


20 


7 


63 


6j 


29.3^ 


31 


61 




s 




Cloudy, rain in the 




2 


66 


68 


29 33 


31 


74 


• 


sw 




Fine. 


21 


7 


57 


6S 


i.9,46 


H 


56 





SSE 


2 


Cloudy. 




2 


63 


64 


29,58 


5 


61 




NE 




Cloudy, 


22 


7 


57 


63 


29.95 


'9 


54 





S 




Fine. 




2 


65 


67 


30,07 


40 


69 


1^ 


s 




Fine, 


23 


7 


59 


63 


30,14 


17 


55 





w 




Hazy, 




2 


69 


69 


30,15 


61 


70 




N 




Fine. 


24 


7 


65 


65 


30,18 


23 


61 




N 




Fine, but rather hazy. 




2 


69 


70 


30,16 


35 


79 


§ 


N 




Fine. 


25 


7 


66 


6S 


30,10 


16 


59 


.^4 


E 




Fine. 




2 


68 


72 


30,07 


29 


74 




SE 




.Fine. 


26 


7 


65 


67 


30,02 


H 


S9 


.r-( 


NNE 




Fine, rather hazy. 


■ - 


2 


70 


72 


30^03 


35 


74 


03 


SW 




Fine. 


27 


7 


58 


66 


■30,12 


20 


63 


N 




Cloudy. 




2 


72 


72 


30,13 


42 


Th 




N 




Fine. 


28 


7 


63 


67 


30,19 


16 


61 




NbyE 




Cloudy and hazy. 




2 


70 


73 


3o»2i 


40 


74 




S 




,?ine. 


29 


7 


63 . 


66 


30.17 


17 


49 




s 




Cloudy, rather hazy. 




2 


74 


73 


30, u 


42 


77 




wsw 




Fine* 


30 


7 


67 


67 


30,10 


25 


61 




N 




Fine. 




2 


75 


77 


30,09 


37 


19 




E 




Fine. 


31 


7 


69 


68 


30^02 


18 


6s 




E 




Fine. 




2 


72 


74 


30,01 


38 


78 


■WMWP5 


S 




Fine. 1 



METEOROLOGICAL JOURNAL 







QCe 


Therm. 




for Augi 


List, 1819. 








Tin 


Therm. 


Barom. 


Hy- 


Six's 




winds. 




1819 






without. 


within. 




gro- 
me- 


Therm. 






Weather. 


H. . 


M. 








Inches, 


ter. 
13 




.— .. 


Points. 


Str. 


Aug. 1 


7 





. 68 


6^ 


30,01 


66 


W 


Cloudy and hazy. 




2 





69 


7« 


30,01 


49 


80 




N 




Fine. 


2 


7 





62 


66 


3O5OO 


^5 


61 




SE 




Cloudy. 




2 





69 


73 


29,95 


34 


72 




W 




Fine. 


3 


7 





63 


68 


^9>9^ 


29 


61 




N 




Cloudy. 




2 





65 


67 


29,92 


48 


71 




N 




Fine. 


4 


7 





63 


66 


29,88 


17 


62 




N 




Cloudy. 




2 





66 


66 


29,89 


16 


68 




NW 




Fine, 


5 


7 





. 63 


67 


29,92 


16 


62 




N 




Cloudy, 




2 





66 


67 


29,95 


18 


67J 




NNW 




Fine. 


6 


7 





62 


67 


29,99 


16 


59J 




NW 




Fine. 




2 





72 


70 


29,97 


21 


75 




W 




Cloudy. 


7 


7 





66 


66 


29,98 


13 


62 




NW 




Cloudy and hazy. 




2 





73 


7^ 


29^99 


50 


73 




sw 




Fine. 


8 


7 





64 


6S 


30.051 


24 


61 




NE 




Cloudy. 




2 





67 


6j 


30,08 


36 


70 




NE 




Fine. 


9 


7 





66 


66 


30,11 


20 


60 




N 




Fine. 




2 





72 


72 


30,12 


36 


j6 




NNE 




Fine. 


10 


7 





64 


66 


30,11 


16 


61 




E 




Fine. 




2 





68 


72 


30,08 


24 


73 




S8E 




Fine. 


1 1 


7 





63 


64 


30,00 




59 




E 




Cloudy and hazy. 




2 





68 


70 


^9^9S 


33 


74 




SE 




Fine. 


12 


7 





62 


64 


29,92 


23 


61 




ESE 




Cloudy and hazy. 




2 





74 


71 


29,90 


43 


76 




W 




Fair. 


13 


7 





64 


65 


29,92 


iS 


62 




W 




Cloudy* 




2 





72 


^9 


29,92 


24 


74 




WSW 




Cloudy. 


14 


7 





65 


66 


30,01 


24 


63 




NE 




Cloudy and hazy. 




2 





69 


68 


30,03 


34 


.72 




E 




Cloudy. 


15 


T 





64 


65 


30,08 


26 


59i 




N 




Fine. 




2 





72 


70 


30,08 


37 


73 




SSW 


I 


Fine. 


16 


7 





68 


67 


30,16 


21 


67 




N 




Fine. 




2 





73 


76 


30,18 


62 


74 




NW 


I Fine, 1 



|9k«^ 



37 1 



METEOROLOGICAL JOURNAL 

for August, 1819. 



Time. 



1819 



Aug. 1 7 
18 

20 

2 1 

23 

27 

28 
29 
30 

3^ 



HM 



7 





z 





7 





2 





7 





2 





7 





2 





7 





2 





7 





z 





7 





2 





7 





2 





7 





2 





7 





2 





7 





2 





7 





z 





7 





2 





7 





2 





7 





2 






Therm, 
without. 



o 



65 

75 
62 

71 
64 

69 
63 

6g 

^3 

7» 
64 

70 

66 

72 

66 

73 
66 

74 
6s 
70 

63 

70 

63 
68 
63 

71 

63 
6g 

55 
6j 



Therm, 
within. 



o 



6y 

75 

65 

73 
65 

68 

64 

69 

66 

73 
64 

68 

66 

75 
68 

75 
68 

74 
67 

bg 

67 
68 

68 

68 

66 

72 

66 

67 

63 
6j 



Barom. 



Inches. 



30>22 
30,25 
30,29 

30*31 

30^23 

30,19 
30,18 
30,19 
30,22 
30,19 
30,15 

3o>i3 
30,11 

30,11 

30,06 

30,06 

29,96 

30,05 
30,06 

30,05 
30,05 
29,97 
29,88 

29.71 
2g,^6 
29,41 
29^20 
29,31 
29,39 



gro- 
me- 
ter. 



20 
60 
10 

14 

35 
20 

44 

48 
18 

37 
10 

57 
12 

73 
16 

60 

18 

41 
14 

12 

27 

5 
29 

7 
10 



Six*s 
Therm. 



64 
78 
65 

74 

63 

72 

61 
71 
61 

73 
62 

73 
64 

74 
62 

76 

62 

75| 
62 

71 
60 

72 

61 

72 

59 
74 

59^ 

70 

52 
67 



W3 

OJ 

u 

o 

O 



in 






Winds, 



Points. 



NNE 

E 
ENE 

NE 

E 

ESE 

N 

NE 
NbE 

NE 

NE 

ENE 

NNE 

S 

N 

SE 
NbE 

S 
NbE 

N 

NE 

SE 

E 

SbyE 

SW 
S 

E 
SW 



Str. 



I 
I 
I 

I 
I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

1 

I 

I 

I 

1 

1 

I 

1 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 



Weather, 



Jpine. 

Fine. 

Cloudy. 

Fine. 

Hazy, 

JL A JL J V'' m 

Cloudy and hazy. 

b me. 

Fine, rather hazy. 

rme. 

Cloudy and hazy. 

ine. 
Fine. 
Fine, 
Fine, 
[rine. 
Fme. 
rme. 

F» 
air. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Fine, 

Cloudy, 

Cloudy* 

Cloudy, 

Fine. 

Cloudy. 

K.ain. 



Fair. 



iwlJL'GG JkX* 



Ci8 3 



•-T- 



ik9iHa.».i^«M(»«'«4«^ 



METEOROLOGICAL JOURNAL 

for September, 18 ig. 



1819 



Time. 



H. M. 



Sept _i 



4 
5' 



? 
8 



10 
II 
12 

1-3 
14 

IS 



2 

7 
2 

7 
2 

7 

2 

7 
2 

7 

2 

7 

2" 

7 
2 

7 
2 

7 

2 

7 
2 

7 
2 

7 

2 

7 

2 

7 

2 



Therm, 
without. 



O 

o 

o 
o 

o 

o., 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

© 

o 

o 

o 

o. 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 



^euMe 



50 
61 

64 

68 

58 

63 

63 

55 
62 

60 

68 

% 
64 
69 

% 
68 
60 
60 

59 
68 

57 
66 

58 
66 

62 

70 



Therm, 
within. 



S7 
62 

57 
66 

64 
68 

6i 

68 

64 

65 

60 

67 

64 

65 

65 
69 

6S 

72 

66 
7«J 

6l 
70 
61 
70 

63 
71 
6S 

70 



gro- 
ter. 



Inches^ 



29,48 

29^67 

29.71 

29,61 

29,72 

29,91 
29,96 

^9^77 
29,81 
29,91 
30,01 

30,05 
30^06 
30,09 

30,10 

30,12 
30,12 
29,99 
30,06 
30^07 
30,12 
30,21 
30,23 

3o^^7 
30.27 

30^25- 

30,21 

29,98 

29,87 



18 

54 

17 

50 

2 
40 

8, 

37 

7 

27 

i6 

48 

■ 7 

16 

28 
8 

44 

■ 10 

39 
8 

30 

17 

37 
22 

51 

8 

54 

9 

34 



Sk*s 

Therm. 



..»MJ. 



47 
62 

48 
67 

63 

71 

54 
70 

62 

67 

5» 

65 

55 
69 
62 

..73 
62 

72 

61 

70 

66 

76 

66 

55 
69 

58 
73 






O 
to 



o 

% 

a 
.S 



Winds* 



Points. 



W . 

sw 

■w 

w 
wsw 

w 
w 

NW 

^ w 
w 

w 
sw 
sw 
wsw 
w 
s 
sw 

E 

8 

N 

N 

SW 

s 

N 

E 

E 

SE 

E 

ssw 



Stn 



' Weather, 



Fine* 

Fine, 

Fine* 

Fine, ■ 

Clouij* 

Fine, 

Fine* ■ 

Fine* 

Rain* 

Fine* 

Fine* 

Fioe* 

Cloudy. 

Fine, ■ • 

Fine, 

Fioe* 

Cloudy. 

Fine, 

Cloudy and hazy* 

Fine, 

Thick hazy weather. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Fine. 

Hazy. ' 

Fiii'e. 

Thick and hazy* 

Fine, 

Cloudy^ rather hazy. 

Fine. 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 

for September, 1819. 



1819 

tmmnammmmmmmpi 

iSepti6 

17 
18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 
26 

27 

28 

29 

30 



Time. 



H. M. 



7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 

2 

7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 
2 



o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 



Therm. 


Therm. 


without. 

>■ 


within. 








S7 


63 


63 


64 


54- 


59 


63 


6+ 


55 


59 


65 


67 


S7 


61 


60 


62 


52 


56 


70 


63 


51 


56 


60 


62 


51 


57 


60 


61 


57 


S9 


S9 


60 


54 


5^ 


61 


63 


56 


59 


^8 


61 


60 


67 


60 


62 


?6 


59 


63 


62 


60 


61 


60 


63 


59 


61 


61 


63 


61 


62 


60 


6S 




■ 



Barom. 



gro- 
me- 

ter. 



Inches. 



29,69 
29,74 
29,96 
30,06 
30,39 
30,17 
30,19 
30,19 
30^29 

30.34 

30.44 
30,44 

30*45 

3o,3<^ 
30,23 

30,10 

29,87 

29,78 

29,59 

29,52 

29,48 

29,58 

29,55 

29,60 

29,59 

29,61 

29»i7 
29,61 

^9>77i 
29>79 



1 1 

38 

H 

27 

7 
30 
28 

36 

^5 

40 

18 

39 
22 

27 
16 

24 

20 

40 

5 
7 

^7 

32 

5 

13 

!I 

^9 

3 
II 

1 1 

^9 



Six's 
Therm. 



57 
67 

48 

69 

53 
68 

^! 
66 

47i 

70 

47 
66 

^^ 
66 

S3 

6z 

S3 

63 

52 
62 

52 

62 

52 
64 
58 
65 
56 
.65 
56 
64 



Winds. 



o 

G 

O 



G 

-C 
• »— I 



Points* 



N 

NW 
N 
N 
W 
W 

sw 
w 

N 

NE 
NbyE 

N 

N 

E 

N 

E 
ESE 

SE 

E 

E 

E 
NW 

W 

w 

s 

s 

s 

w 

w 

w 



Str. 



1.2 

1 



Weather. 



Cloudy. 

Fine, 

Fine. 

Fine. 

Cloudy, 

Fine. 

Fine. 

Fine. 

Fine 

Fine. 

Fine. 

Fine. 

Fine. 

Cloudy. 

Fine. 

Cloudy. 

Cloudy and hazy. 

Fine, 

Rain, 

Rain. 

Fair. 

Fine. 

Fine, 

Rain. 

Rain. 

Fair. 



[night. 
Rain in the 



1 



Rain. 
Cloudy, 
Cloudy. 
Cloudy. 



C so ;] 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 

for October, 1819. 





Time. 


Therm. 


Therm. 


Barom. 


Hy. 


Six's 




Winds. 




I8I9 






without, 

•'4 


within. 




gro- 
me- 


Therm. 






Tier i 1 












tcr. 










Weather. 




H. 


M. 








Inches. 
29^,80 


^7 




— 


Points, 


Str. 
2 




Oct. 1 


8 





63 


63 


61 


s 


Fine, 




2 





69 


6s 


29,75 


17 


69 




sw 


I 


Cloudy. 


2 


8 





61 


64 


29,58 


6 


60 




SbvE 


1.2 


Cloudy* 




2 





6S 


68 


^9>7S 


42 


68 




W 




Fine. 


3 


8 





61 


64 


29,72 


16 


58 




v/ 




Cloudy. 




2 





63 


67 


29,67 


40 


63 




w 




Fine. 


4 


8 





S^ 


63 


29,54 


12 


54. 




s 


1.2 


Cloudy. 




2 





S7 


63 


29,56 


15 


57 


• 


sw 


J 


Rain. 


5 


8 





46 


59 


29,81 


21 


44 


r 



NW 




Fine. 




2 





58 


62 


30,04 


34 


5^^ 




NW 


^ 


Fine, 


6 8 





47 


S6 


30>J3 


H 


43 


OS 

•^0 


W 




Cloudy. 




2 





5S 


58 


30,01 


27 


55 





SW 


1.2 


Fine. 




8 





54 


58 


29,91 


lO 


53 


1-4 


w 




Cloudy, rather hazv. 




2 





5B 


62 


29,87 


25 


58 


■l-J 


sw 


1 iCloudy. ' 1 


8 


8 





58 


60 


30,00 


6 


56 





w 




Cloudy, 




2 





59 


61 


3^*03 


19 


59 


§ 


w 




Fair. 


9 


8 





57 


60 


29>93 


8 


57 


C/5 

(-1 


SbyE 




Cloudy. 




2 





5B 


61 


29,86 


20 


58 


1-1— 1 


S 




Cloudy. 


10 


8 





60 


61 


29,78 


II 


58 




wsw 




Cloudy, 




2 





60 


67 


29,81 


44 


60 


TO 


w 




Fine. 


11 


8 





62 


63 


29,83 


60 


60 




E 




Fine. 




2 





66 


68 


29,92 


35 


66 




ESE 




Fine. 


12 


8 





59 


63 


29,98 


^3 


56 




NNE 




Thick and hazy. 




2 





70 


70 


29,99 


25 


70 




SW 




Fine. 


13 


8 





61 


64 


29^97 


2 


59 




S 




Cloudy and hazy. 




2 





64 


65 


29,95 


20 


64 




SW 




Cloudy. 


14 


8 





54 


60 

J- 


30,08 


J3 


51 




sw 


I jCloudy and hazy. 




2 





60 


62 


30,1.0 


13 


60 




w 


I Rain. 


15 


8 





. S7 


60 


30,27 


12 


51 




NbyE 


i tine. 




2 





SI 


62 


30^31 


38 


57 




SE 


I Fine. 


16 


8 





53 


57 


30,26 


i^. 


47 




W 




Cloudy and hazy. 


— — "— ~— —— 


2 





57 


60 


30,01 


19 


5/ 




W 




Cloudy. 



r ^^ J 



METEOROLOGICAL JOURNAL 

for October 5 1819. 





Time. 


Therm. 


Therm. 


1819 






without. 


within. 


H. 


M. 








Oct. 17 


8 





44 


54 




2 





50 


54 


18 


8 





43 


52 




2 





SO 


54 


19 


8 





39 


52 




2 





47 


55 


20 


8 





54 


55 




2 





53 


55 


21 


8 





42 


49 




2 





42 


5« 


22 


8 





34 


47 




2 





42 


49 


23 


8 





37 


47 




2 


, 


54 


55 


24 


8 





47 


48 




2 





46 


48 


25 


8 





36 


46 




2 





43 


52 


26 


8 





40 


49 




2 





48 


57 


27 


8 





34 


5^ 




2 





^ 43 


55 


28 


8 





37 


50 




2 





46 


56 


29 


8 





37 


52 




2 





43 


53 


30 


8 





42 


52 




2 





45 


55 


31 


8 





43 


52 




2 





45 


50 













Barom. 



JJL 1.1, Vj X I v o « 



30>ii 
^on6 
30,20 
30,21 
30,13 
30,01 
29,67 

29>57 
29,48 

^? "I 

^ Kjy£LZ 
29,35 
29,31 
29,32 
29,35 

f 

29,41 
29,47 
29,56 
29,58 
29,81 
29,79 
29,80 
29,79 
29,57 
29,48 
29.54 
29,57 
29,78 
29,23 



gro- 
me- 
ter» 



19 

22 

8 
30 

5 

25 

5 
10 

8 



12 

3 

ID 

7 

4 
12 

8 

4 
6 

I 

6 

3 

7 
I 

7 
2 

8 
Q 

7 



Therm. 



42 

55 
42 

54 

37 
60 

37 

57 
44 
42 

32^ 

43 

37 

S4 
38 

49 

35" 

43 

34 
60 

32 

36 

45 
35 

i4,/f. 
40 

45 
44 
48 



U5 

w 

c 

0^ 
sO 
O 



4<J 

o 

• ■•— « 
04 



Winds, 



Points 



. Str. 



NW 
N 
N 
SW 

w 
w 

SW 
SW 

NbW 
NW 

NNE 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Jl « ^ 



NW 


1.2 


W 




w 




w 




\v 


1.2 


w 




NW 




N 




NW 




NbyW 




SbyE 




NNE 




N 




N 




NbyE 




NE 


2 


SW 




E 




E 


, 



Weather. 



r me* 

Raintt 

Fine. 

Fine. 

Cloudy. 

Fine. 

Cloudy. 

ix3.in» 

Cloudy arid hazy. 

Cloudy, snow at i o*cIock. 
Cloudy, a heavy fall 
of snow in the night. 

Rain. 

Fair. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Fine. 

Cloudy and hazy. 

Fine. 

Hazy and thick. 

Rain. 

rine, 

1-,. 

tine. 

Cloudy and haigy. 

Cloudy. 

Rain. 

Rain. 

Rain. 

Cloudy. 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 











for November, 


1819. 










Time. 


Therm. 


Therm. 


Barom, 


Hy. 


Six's 




Wind> 


s. 












without. 


within. 




gro- 


Therm. 
























me- 














1S19 












t -^_, 










Weather. 




H. 


M. 








Inches, 


ter. 





_____ 


Points. 


Str. 




Nov. I 


8 





45 


50 


29>35 


45 


E 


Rain. 






2 





47 


57 


29,77 


6 


51 




NbyE 




Cloudy. 




2 


8 





42 


5i 


^9>59 





4J 




NE 




Fine. 






2 





46 


59 


29,61 


10 


47 




WNW 




Fine. 




3 


8 





39 


55 


29,90 


6 


37 




NW 




Fine. 






2 





45 


59 


30,09 


25 


46 




sw 




Fine. 




4 


8 





43 


S3 


29,96 


12 


39 




w 




Fine. 






2 





51 


58 


29,91 


19 


56 


(J 


ssw 




Cloudy. 




5 


8 





49 


56 


29,74 


16 


46 


t-H 


sw 




Cloudy. 






2 





52 


59 


29,82 


19 


60 


l>. 


s 




Cloudy. 




6 


8 





46 


57 


29,52 


7 


46 


l-H 


w 




Fine. 






2 





52 


6z 


29^47 


J7 


53 





sw 




Fine. 




7 


8 





44 


55 


29,41 


II 


43 


4-J 


s 




Fine. 






2 





53 


55 


29.47 


22 


54 


C3 



s 




Fine. 




8 


8 





39 


53 


29.55 


3 


38 


§ 


N 




Fine. 






2 





46 


59 


29^59 


11 


56 


CO 


N 


2 


Cloudy. 




9 


8 





33 


53 


29,88 


I 


33 




W 




Fine. 






2 





47 


56 


29,85 


13 


49 




W 




Cloudy. 




10 


8 





44 


56 


29>34 


I 


34 


OS 


W 




Thick and hazy. 






2 





49 


60 


29,32 


17 


51 




NW 




Cloudy. 




11 


B 





45 


57 


29,58 


4 


45 




N 




Cloudy, 






2 





46 


57 


29,75 


II 


48 




S 


i 2 


Cloudy. 




12 


8 





46 


59 


29,96 


3 


45 




NE 




Cloudy. 






2 





48 


59 


29,95 


12 


48 




N 




Fine, 




^3 


8 





43 


54 


29,82 


10 


41 




N 




Cloudy. 






2 





45 


57 


29381 


16 


47 




N 




Cloudy. 




14 


8 





43 


54 


29,79 


9 


42 




s 




Cloudy. 






a 





47 


56 


29.79 


25 


48 




s 




Cloudy. 




^5 


8 





42 


52 


29,78 





42 




w 




Foggy. 


. 




2 





46 


61 


29,70 


3 


49 




s 




Cloudy, 




16 


8 





43 


52 


29,54 





42 




NW 




^^ain. 




«•,,--«»«=«==«-. 


2 





56 


64 


29,48 


12 


57 




SW 




Cloudy. 
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for November 5 1819. 






1819 



Time. 



H. M. 



Nov. 1 7 
18 
19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 
26 

^7 
28 
29 

30 



8 
2 
8 
2 
8 
2 
8 
2 
8 
2 
8 
2 
8 
2 
8 
2 
8 
2 
8 
2 
8 
2 
8 
2 
8 
2 
8 
2 



o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 



Therm, 

without. 



41 
44 

42 

45 
35 
S9 
35 
38 
3B 
42 

33 
40 

31 
38 

48 
32 

44 

37 
4* 

37 
40 

34 

33 

47 
50 

50 

51 



Therm, 
within. 



51 

58 

54 
56 

49 

55 
48 

53 

49 

49 
46 



48 

54 
47 

52 

47 

53 
48 

52 
52 
55 

49 

54 

47 

53 
42 

58 



Barom. 



Inches. 



29^61 

29,80 

30,05 

30,08 

29,99 

29,99 

29,74 

29,58 

29,1 1 

29,14 

29,49 

29,54 

29.74 
29,78 

29,88 

29,96 

30,01 

29,95 

29,66 

29^73 
29,90 

29,93 

29,89 

29,79 

^9>57 
29,51 

29^59 
29,59 



Hy- 

geo- 
me- 
ter. 



2 
10 

15 

19 

14 

9 
12 

3 

8 

3 
I i 

6 

13 
2 

5 
I 

8 

3 
o 

o 

12 

o 

9 
o 

o 

o 

5 



Six's 
Therm, 



39 

45 
42 
46 

34 
40 

34 
42 

35 
44 

33 

40 

21 

43 

281 

33 
31 
39 

35 
42 

37 

44 
30 

35 

33 
52 

51 
52 



u 



o 



o 









Winds. 



Points, 



E 
N 
E 

E 

NE 
S 

NW 

, w 

w 

w 

w 



w 
w 

NW 
W 

w 

NNW 
NbyW 

N 

SW 

N 

W 

s 
sw 

ssw 
sw 



Str, 



I 

! 

X 

"I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

X 

I 
I 
I 
I 

X 

1 
I 
I 
I 
I 

2 
1.2 

I 



Weather. 



Cloudy, 
Cloudy, 
Cloudy. 
Cloudy, 
Fine. 
Fine, 
Cloudy^ 
Cloudy. 
Fine. 
Cloud}'. 
Fine, but hazy, 
'ine. 

Fine, hoar frost. 
Fine*. 
Fine. 
Fine. 

Fine, rather hazy. 
Fine. 

Thick fog. 
Dark and cloudy. 
Damp, dark and hazy. 
Rain. 
Cloudy. 
Cloudy. 
Cloudy. 
Rain. 
Rain, 
Cloudy. 
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JOURNAL 






for December, 


1819, 




Time. 


Therm, 
without. 


Therm. 

within. 


Barom. 


gro- 


Six*s 
Therm. 




Winds. 




I8I9 










me» 








Weather. 










ter. 






.^.^.-^^ 


Dec. I 


H. M. 








Inches. 


4 


,., 


, — 


Points. 


Str. 

I 




8 


47 


53 


29,73 


47 


WbyN 


Rain 




2 


48 


57 


29,94 




51 




SW 


I 


Fine. 


2 


8 


47 


52 


29,98 


8 


40 




S 


2 


Cloudy. 




2 


48 


59 


29,93 





50 




w 


I 


Rairu 


3 


8 


35 


53 


30,17 





34 




s 


I 


Fine, I'ather hazy. 




2 


46 


57 


30,17 


1 1 


43 




s 


1 


Fine, 


4 


8 


, 42' 


52 


29,51 





40 




s 


3 


Rain. 


1 


2 


45 


57 


29,78 





48 


C-3 


vS 


2 


Rain. 


5 


S 


40 


52 


29,87 


7 


4^ 




N 


2 


Cloudy, 




2 


47 


51 


29,92 


12 


49 


rTi 


N 


I 


Cloudy. 


6 


8 


37 


50 


30,04 


8 


37 


00 


E 


1.2 


Cloudy. 




2 


39 


53 


30,07 




39 




E 




Cloudy. 


7 


8 


35 


58 


30,03 


3 


35 


n 

4-J 


N 




Cloudy. 




2 


47 


55 


30,01 


3 


52 





N 




Cloudy. 


8 


8 


■30 


47 


30,01 


7 


31 


s 


SSE 




Cloudy. 




2 


31 


52/ 


30,05 


4 


5^ 


y5 


SSE 




Fine. 


9 


8 


27 ■ 


43 


30,07 


3 


26 




NE 




Cloudy. 




2 


31 - 


49 


30,07 


10 


31 




N 




Cloudy, [the night. 


10 


8 d 


30 


46 


29.89 


2I 
^2 


^^i 




N 


1.2 


Cloudy, and snow in 




2 


32 


49 


29184 


6 


32 




W 


I 


Cloudy. 


II 


8 


18 


43 


30,01 




18 




W 




Fine, but hazy. 




2 


30 


48 


30^01 


15 


29 




W 




Fine. 


12 


8 


34 


43 


29,96 


4 


32 




w 




Cloudy. 




2 


36 


43 


29,88 


9 


36 




N 




Cloudy. 


13 


8 


28 


42 


29,78 





28 




N 




Cloudy. 




2 


35 


48 


29^75 


3 


36 




W 




Cloudy, 


14 


8 


26 


- 43 


29,74 




25J 




W 




Fine, rather hazy. 




2 


37 


48 


29,62 


7 


38 




w 




Cloudy. 


IS 


8 


33 


44 


29,46 


4 


31 




w 


12 


Fine. 




2 


43 


48 


29,46 


13 


39 




w 




Cloudy. 


16 


8 


32 


44 


29,81 


2 


32 




w 




Fine. 




2 


3S 


48 


29,95 


^5 


41 




w 




Cloudy. 
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for December, 1819. 



1819 



jDec.17 

18 

^9 

20 

21 
22 
23 
24 

25 

26 

27 
28 
29 

30 
31 



Time. 



H. M. 



8 
2 

8 

2 

8 

2 

8 

2 

8 

2 

8 

2 

8 

2 

8 

2 

8 

2 

8 

2 

8 

2 

8 

2 

8 

2 

8 

2 

8 

2 



o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 



Therm, 
without. 



Therm, 
within. 



37 

43 

5i 

49 
48 

42 

52 
50 

44 
45 
51 
55 
49 
47 
33 
49 
36 
36 
27 

36 

3^ 

35 

35 

33 
28 

32 

o I 30 

o 32 
o 30 
o 38 



amnwriMntaaaBMaMWWiMi 



49 

5^ 

5^ 

54 

53 

53 

53 
60 

53 
57 
56 
60 

56 
58 

5^ 
58 
so 
48 
46 

47 

45 

47 

45 

50 

44 
46 

48 

46 

43 
47 



Barom. 



Inches. 



29,71 
29,45 

29>35 
29,46 

29,52 

29,75 

29,64 

29 64 

29.93 
29,89 

29,49 

29,71 

29,24 

29,31 

29>37 

29>33 
29,48 

29.39 
29,49 

29,51 

29,44 

2945 

29>47 
29,48 

29,61 

29,63 

29,52 
29^46 

29^34 
29^35 



I 



Hy- 
gro- 
rae- 
ter. 



MDCCCXX. 



II iiiiiiiifniiiini«»«ii*ii«Mg" ii'ini inii I iwi 



Six's 
Therm. 



1 

3 
I 

II 

5 

9 

o 

7 

9 

o 

5 

17 
7 

9 

II 
7 

7 

3 

18 

5 
6 

9 

4 
6 

3 
4 

5 

3 
II 1 
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34 

43 

43 

54 

50 

45 

5^ 

54 

44 
48 

43 
54 
49 
49 
33 

53 
32 
38 
28 

39 
31 
38 

31 

34 
29 

34 
24 

33 
29 

4* 



Winds. 



Points* 



U 

00 



c 



J3 
C! 



E 
E 
W 

NVV 

WNW 

SW 

w 
w 
w 

SE 
W 
W 
W 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

E 
ESE 
E 
E 
SE 
W 
W 
W 
W 
W 



Str. 



2-3 
2 

I 

I 
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Weather* 



Rain, a stormy night. 

Rain. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Rain. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Rain. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Fine. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Fine. 

Fine^ 

Fine. 

Fine. 

Cloudy. 

Snow. 

Cloudy. 

Fine, rather hazy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy, 

Fine. 
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1 

I8I9. 


. } 

Thermometer 
without. 


Thermometer 
within. 


Barometer,* 


J^eslje's Hygro- 
meter. 


Six^s Thermometer, 


Rain^f 


,, ,, ,, 

♦J . 

Deg 
52 


P3 bJO 

Deg. 
32 


Deg. 

+1,8 


R( bO 

Deg. 


S.SP 
Deg. 


si 


0^ 






Deg. 
28 


« 

w ,£3 

Deg. 

-2| 


Deg. 
1 1^0 


-M bO 

Deg, 
50 


« bO 


J3 


, 


Deg. 


Inches. 


Inches. 


Inches. 

,, -1 ,, 


Deg. 


Deg. 
42.S 


Inches. 


January 


60 


41 


51.8 


3o>49 


29,22 


29,78 


32 


0,789 


February . 


51 


• 30 


41,9 


59 


47 


52,2 


30,04 


29,02 


29,65 


34 


3 


13,0 


58 


30 


42>5 


1,638 


March 


57 


36 


46,0 


63 


46 


54,0 


30,30 


29,21 


29,87 


50 


4 


17^1 


60 


36 


46^3 


1,010 


April 


^5 


39 


50,7 


69 


52 


59^1 


30,22 


29,11 


29,78 


52 


3 


I9'S 


67 


sH 


5i>S 


1,694 


May 


68 


48 


57^3 


65 


52 


59^7 


30,21 


29,10 


29>73 


56 


4 


21,6 

1 

! 


71 


40 


57>5 


1,400 


June 


70 


51 


59*7 


70 


56 


61,8 


30,28 


29,58 


29,90 


39 


3 


16,9 


72 


4^1 


59^5 


1,017 


July 


7S 


56 


64,6 


74 


60 


66,4 


30,21 


29,32 


29,88 


61 


8 


24,2 


81 


502 


64,9 


0,750 


August 


75 


55 


67,0 


76 


63 


68,2 


30>3i 


29,20 


29,99 


73 


S 


27,1 


80 


52 


67,2 


0,250 


September 


71 


50 


60,7 


72 


56 


^S>3 


30HS 


^9'47 


29,94 


56 


2 


23.4 


73 


47 


60,7 


1,320 


October 


70 


34 


51,5 


70 


46 


S7>3 


30^31 


29,23 


29,79 


60 





14^7 


70 


32 


5B>9 


1,069 1 


November 


56 


29 


42,9 


64 


46 


52.9 


30,08 


29,11 


29,71 


25 





8,6 


60 


21 


42.7 


0,917 


December 


55 


18 


38,4 


60 


42 


52,2 


30,17 


29,24 


29,71 


17 





6,0 


54 


18 


38,9 


1.873 


Whole year 

; - 






5^,9 






58,2 






29,81 






16,8 






S2>7 


13,727 



• The qiricksilver in the bason of the barometer^ is 81 feet above the level 
©f low water spring tides at Somerset-house* 

f The Society's Rain Gage is 114 feet above the sanne level, and 75 feet 
6 inches above the surrounding ground. 



